107 Une lunette astronomique munie d’un oculaire de 50 dioptries est 
d’abord mise au point par un observateur à vue normale qui n’accom¬ 
mode pas. Dans quel sens *■( do combien faut-il déplacer l’oculaire 

a) pour un myope dont le punctum remotum est à 60 cm ? 

b) pour un hypermétrope dont le punctum remotum (virtuel) est à 

100 cm ? www.ecoles-rdc.net 



